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નાટકનાં ગાયનો. 


-«૭-૦---૩2:54::29.*ડુન્‍4 છ કઝરુ--૦-૦-- 
___. શ્ચાવી અને છપાવી પ્રાસદ્ધ કરતાર :-- 
વિડુલદાસ હેમજીભાઇ સાવનગરેનાળા- 


શી વિજચ સોતમ નાટક સમાજના માલીકન 
દાલ મુકામઃ-સ્ટેશનરેોડ પ્રિન્સેસે થીસટર-મરતઃ 


કહા 


થ થ સ્વામિત્તના પ્રાંસદ્ધ ક્તને સર્વ હુક સ્વાધીન છે. 





શા. ખુખચ'દ અમીચદના ધી સુરત જન એ. પ્રી. પ્રેસમાં 
પ્રુશ'કર્તરભેરામ વ્યાસે '૭ાપ્યું જે. ખપાટીયા ચકલા -33૨ત% ૦ 


-----------ઝૂ -૦ક૦તા- -ના--.-------- 


આવૃત્તિ ૧લી પ્રત ૨૦૦૦ ] [ સવત ૧૯૭૬ સને ૫4૨૦ 
('સત ૦-૩-૦ 






ઝૂ હેસ્ટરસડસસ્ૂસ્સેસ્ઝસ્સ્ડસ્ઝસ્ઝસ્કસ્ઝ 
₹ ક. ાશૂદાર સુબાઈ સરકારની ન 
ટે. 


આન ટેબોસ્નરીમાં વિઠ્દાન સરકારી ડાકટરે અમા 

, રી ખનાવેલી બાદશાહ: ર! ઝુતી અન'ગ વિલાસની છ 

ગે।ળીઓ એનાલાઈવષ કરીન તંમાં કોઇપણુ જાતની તુક- જ 
શાનકારક%» ચીજ નથી આવુ' સરટીષ્રીકેટ આપેલ છે. અને 

સે ઉસ્દા રજવાડી દવા અકસીર હોવાથીજ વિલાયતમાં રે 

પોસ્‌ થચેલા ।ટા ડાકેટરા રાજા મહારાજાએ, નવાબો તથા « 

દેશી અને અંગ્રેજ ગૃહસ્થો મોટાં સરકારી અમલદારેમાં પા 


પણ ખડુ વખણાય છે. છહિફાહી ચાડુતી. 

અનગ વિલાસ. ત 

ગસે ત કારણથી ગુમાવેલી તાકાત પાછી લાવે છે. ॥ 

પુરૂષાતન કાયમ યાખે છે. આ રાજવ'શી યામુલી વીય- 

વીક,રના તમામ વ્યાધી મટાડે છે. અને વીચ ઘટ્ટ 
ખ*વી ખરૂ' સુરૂષાતન આપે છે. ખરી મરદાઈ આપનાર 
“ને નખળા માણ્ુસને પણુ જુવાનની માકક જૈરાવર 
બનાવનાર આ દવાને લાભ લેવા અમારો ખાસ ભલા- 
મણ છે. ૨1 દવા વાપરવામાં કૈ।ઇપણુ જાતની પરેજીની [ 
જરૃર નથા, ૪૦ ગોળીની ડખી સએેકના રૂપાંયા ૧૦ 
ખાદશાહી યુનાની લેપ. 
ઉમદા દવાએ. માં: અ લેપ ખનાવેલ છે. અને તે ૪ 
નરેન પુરતી તાકાત આપે છે* ખરૂં યુર્ષાતન લાવવા માટે [ 
આ લેપ કૂવેહમ'દ ઇલાજ છે. આંઉસ ચેકની ડખીના ૪ 
રૂપા: આઠ તબ દવાઓનુ' પોશ્ટ ખચં જુદુ જં 
જે ડોક્ટર કાળીદાસ મોતીરામ--રાજકેપ્ટ--કકાઠીયાવાડ* રુ 


૧૦, * 
નક. 
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ષ્ન્ક્ક 


ઝટ ટડ 


સઝરાત વિચાષીક ચઅથાસય 


[ શઝરાની જોપીરા 2 કમાય 


અનુામાંડ . ૯-5 ક વાજ 


પુસ્સ્તજ્નુ ન જ્“ઝ- ત્મ હદ દ સિ! 
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૩ 
નાટકનાં મુખ્ય પાત્રો. 


જેવ 
પુરૂષ પાત્રો! 





અસર ક --ચીતેડના મહાશણુાનેો સત્યાગ્રહી મુમાર 
પ્રતાપ.......*.-.લેના પિતા જગપ્રસિદ્ધ એક ટેકી રાણે, 
-્ન્‍્ન્‍્ગ્વાલીચર રાજ્યનો વકાદાર સામ તુ. 


સિહ ક એક દેશદ્રોહી સત્તા લોભી સરદાર, 
'અકૅગરે.....****** હિ'6હના શહેનશાઢુ, * હિ'દુને સ્રુસલમાન 
બીરાદરો વચ્ચે એખલ્લાસ કરનાર કમવીર 
મહાત્મા, 
પેસ.૦૦૦ન્્્ેનો વિલા" પ્રેય શ્રાહુજાદો. 
સખાયત..... ન્‍્સાહુજાદાનો .જી મસ્તાન મિત્ર, પાછળથી 


ખુદાનો સાચો બન્રે. 
શક્ન્તિલાલ.....હિ લ્હી રાજ્યનો કાપડી કામદાર. 
નગદરાય..........દ્ર્ય લોભી, વણિક. 
સુમ'ત.........**શાન્તિલાલનો સુપુત્ર. 


૪ 
સ્ત્રી પાત્રે. 





દેવીવસુ'ધરા....જગત માતા. 


લક્ષ્મી............ગ્વાલીયરની રાજકુમારી, અમરકુમારની 
અડગ ટેકવાળી વિરાંગના મહારાણી. * 

ગારીબાળા......તેની બ્હેન. પ્રિયજન માટે આત્મલોગ 
આપતાર વીરખાળા. 

ગુ માન......... **ગીરીબાળાની માતાને લક્ષ્મીની અપર માતા 


એક ઝેરલી અ'ટકીક્ષત્રાણી. 

અ'બરઝુમારી,..શાહજાદાની પતિવૃતા બેગમ. 

ગસનગેોર્‌ી......શાન્તિલાલની પરણેતર, સખાયત સાથે” 
વટલાયલી વીલાસો સ્રી. 

શારદા...........*સુમ'તની ઘરરખુ ગૃહિણી. 

એ સિવાવ--પ્રધાન ભામશા, કાજી, ઢુજુરી, કાસક 

પહેરેગાર, કમળા, ચ'પા, કેતકી, દેવાં- 

ગનાઓ, કુમાયોકાએ-વિગેરે વિગેરે. * 

સ્થળ--ઉદયપુર (ધેવાડ) દિલ્હો; અતે ગીરીરુર્ગ:. 


પ 

॥ા શ્રીં મળેશાચમસઃ ॥ 
_અમરન્લક્ષ્મીનાટકેની ટુક પ્રવેશવાર 
હકીકત. 





મગળા ચરણુ* 
અડ વલે. 


ઝઝે્્ડ્ટ 

પ્રલેશ ૧લે!--સ્થળા, સેવાડેની સરહદ'પર શાહ- 
ની છાવણી. મહારાણા પ્રતાપે મગલ સુખાને હરાવી, 
ઉદયપુર કૂરી કબજે કર્યાથી ઉત્સવ નીમીતે થતી તોપોની 
ગર્જના શાહુના સાંભળવામાં આવે છે; તેટલામાં શાહને 
સત્તા લેભી સ્‍્વજાતી દ્રોહી સરદાર ફુર્જયસિ'હુ ૨.ણાઓનુ' 
છત્ર લઇ હાજર થાય છે; ને “ સે' મેવાડની સ્વત'ત્રતા 
નણ કરી છે,” એમ કહી કુલાય છે. વીરક્ષત્રી સામ'ત 
રામસિ'હુ મૈવાડ પરત'ત્ર થયુ' જાણી અફૂસોસ કરે છે; ને 
પ્રતાપની ક્ષત્રીવટપર તરાપ મારતા ફુજયને બોલતો બ'ધ 
કરે છે. દાનો અકબરશાહુ પણુ રામસિ'ટુનો પક્ષ કરે છે; 
ને ન્યાયની ખાતે૨ ફુજયને દેશદ્રોહી ગણી દેશનીકાલની ર 


ન 


સજા કરે છે. દુજયશાહુપર વેર લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.. 
ખાજે દશેરાનો તહેવાર હોવાથી, સિ'હુનો શીકાર કરી 
શુકન સાધવા ક્ષત્રીવીરો સિ'હુની શોષ કરે છે, તેટલામાં 
છ'છેડાયલે સિ'ટુ અડબરશાટુપ૨ આક્રમલુ કરે છે. અચા- 
નક અમરમુમાર આવી વીનાશસ્ત્ર સિ'હુનો નાશ કરે છે, * 
ને શાહુને બચાવે છે. શાહુ લેની વીર્જ્ઞાથી ખુશ થઈ, 
તેના વડીલે।નુ' રાજછત્ર તેને અતિ હુષથી પાછુ' સૉંપે છે. 
હિ'દુને ગ્રુસલમાન ખીરાદરામાં સ'પની જ્યોતિ પ્રગટાવવા 
સોાગલ સચ્રાટ રામસિ'હુને સ'ધીપત્ર લઈ રાણાજી પાસે 
મોકલે છે ને પોતે 3દયપુર જવાની તેયારી કરે છે. પાતાના 
સ'તાનેનુ' ઉજ્જવલ ભવિષ્ય નેેવાથી દેવી વઝુ'ધરા હુષીત' 
થાય છે. દેવાંગનાએ પણુ હિ'8 સ*તાનોની એકયતાનુ' 
ગીત્વં ગસ્ય છે, 


પ્રવેશ ર જો--ગ્મરણચ પ્રારબ્ધચોગે નીજ'ન વનમાં 
રઝળતી ગ્તાલીયરની લક્ષ્મીને ગીરીખાળા નામની બે રાજ 
કન્યાઓ સમયની પ્રમળતાના વીચારો કરે છે. તેટલામાં - 
તેમનો પાલકપિતા યમસિ'હુ આવીખ'ને ભ્હેતોને અ।શ્વાસન 
દે છે. લક્્મીપર વેર લેવા નીકળેલી ગીવીબાળાની ઝેરીલી 
માતા ગુમાન વીરૂશાયલી સિ'હુધુની માફૂક તાં આવી 


ચડે છે; રામસિ'હુ બન્ને બ્હેનાને ગુસ રાખી ગુમાન રાણીનુ' હંદય 


પ. 


જાણીલેછે.ગુમાનરાણી લાલચ આપી રામસિ'હુને પોત!ના પભ્ર્મા 2 
લેવાતો પ્રયત્ન કરે 'છે અડગટેકી રામસિ'ટુ ઉલટી લક્ષ્મીનું 
રક્ષણુ કરવાની પ્રતિસ્તા લે છે. ગુમાનરાબી ગુસ રીતે 
શાહુજાદા સલીમની મદદ માગવા જાય છે, 'રામસિ'હુ 
લક્મીને લઇ રાણાના શણું માં સોંપવા વીદાય થાય છે. 
લક્ષ્મીને ગીરીબાળા ખ'ને ખ્ડેને ફાટતા હૃદયે છુટી થાય છે. 


પ્રવેશ ૩ ને--શાહજાદાના ખાનગી'ખાતાના 
કાપડી કામદાર શાન ન્તલાલનુ' ઘર. શાન્તિલાલની 
નવી આઓ ગમન ગોરી, વય, પૈસાને રૂપના કજેડાથી નીશશ 
થાય છે. નવી વહુમાં ધ શેલો શાન્તિલાલની પધરામણી 
ઘાય છે. પોતાના પુત્ર સુમ'તને ખહાર ગએલે જાણી, 
નવીને એકલી નેઈ શેઠ બ્હેમાય છે. તેટલામાં શાહુજાદા 
ના ઘુસડીયા સત્ર સખાયત અલ્લ્લી કાપડી કામઢારના 
ઘરમાં ગુસીજાય છે. શાહુજાદાનો મિત્ર જાણી શાન્તિલાલ 
સખાયતને આવકાર દે છે. સખાયત શાન્તિલાલને ક'છ 
“ખ્હાનુ' કાઢી શાહજાદા પાસે મોકલે છે. શાન્તિલાલ પોતાના 
દીકરા સુમ'તનો નવીપર પહેરો સકતો જાય છે. સુમ'ત 
પણુ સખાયતંની ચુક્તિમાં ફ્સાઈ શહેરમાં વિદાય થાય છે. 
ગમનગેોરીને સખાયતનેો ગોટાળા થાય છે. સુમન આ 


અધુ સમજી નાય છે ને પોતાના પિતાને બોલાવવા જાય છે. 


હ 
ગમનગોારી સખાયત અલલી સાથે આ ત3ને લ્વાભ લઈ 
રવાના થાય છે. ર 

પ્રવેરા ૪ ચેો--ઉદયષુરનેદ રાજદર્ભારે અમરકુમાર 
ને શીરે પોતાતુ' રાજ છત્ર જેઈ રલે! પોતાના માટે રણમાં 
પ્રાશ અર્પનાર વીરસિ'હુની તનયા લક્ષ્મીનો સ્વીકાર ડરે 
છે ને અમર સાથે તેતુ' લગ્ન ડ્રવાતુ' શંમચિ'હુને વચન 
આખાપે છે. અઝબરે શાહેરાણાની અડગ ટેકની પ્રસ'શા કરે 
છે, ને અમરઝુમારને પોતાની સાથે દીલ્ડી લઈ જવાનુ * 
વચન રાણા પાસે લઈ લે છે. વસુ'ધરા દૈવી હુસતા વદને 
પ્રગટ થાય છે, દેવી આઝ્તાથી ભાયતીચ વીરો એક બીજાના 

સાચા દિલથી સીત્ર થાય છે.-- 
ભારતીય સંતાનોની એકયતાનું ચીત્ર, 
પ : ક . “અજ . “જ , "બા ત... “૩ , "ખણ . જ “જુ જુર %/-. તાઇ. તાઇ . (તાઇ . (રઇ . (તાઇ . (તાઇ . તા” તાઇ . ## .(..' 
"ઝુ: 422552 છૂડટટલટટ૯ટ૯? 

ઝ્ઝ્ઝ્ે દદ 
થેબખ્લે 


છે 


પ્રવેશ પ મે।--અપરકુમારના અ'તઃ પુરતો એક 
શાગ રાજગુમારી હકમી પોતાના મતોરમ શુંકતે રમાડે 
છે. અમરકુમાર માવી નીર્દોષ અડપછુ' કરી શુકને 0રાફે 
છે. પોતાના બાલ સ્તેહીને ઉડી ગયો જાણી લક્ષ્મી ઉદાસ 
થાય છે, અમરંઝુમાર તેના શુકને પાછે લેવા જાય છે. 
લક્ષ્મી જુમારને જતાં અટકાવે છે ને અમરકુમારને પોતાને! 
પ્રિય પોપટ ગણી વ્હાલથી વધાવે છે, અમર લક્ષ્મીને પ્રેમ 
ફેલ આપે છે ને હૃદય દેવી ગણીને સ્થાપે છે. સખીઓ 
આવી લક્ષ્મીને ખીઝવે છે ને ઝીયા ઝીયા સ્મિતથી પોપ- 
ટજીની રાખીને મનાવે છે. 

પવેશ ૬ ડે--રાહજાદા સલીમનુ' વિલાસ સહ 
લક્મીના રૂપની તારીફ સાંભળો સોહુમાં શત ભૂયેલે! 
સખાયત બેભાન અવસ્થામાં આવે છે. શાહુજાદો તેને ધમ- 
કાવે છે, ચુમાનરાણી શાહુજાદા પાસે * આવે છે ને લક્ષ્મીની 
સુ'ર છબી બતાવે છે. શાહુજાદ્દે લકષ્મોને મેળવવા આતુર 
થાય છે. ગુમાનને જેઈતી મદદ આપવા બગ'ધાય છે. એક 
તરફી પ્યારમાં પડેજઠા સખાયતને પોતાનુ હુથીયાર બનાવાં 
કામ કાઢી લેવા ગુમાન શાહુજાદાને સમજાવે છે, શાહ્તદેદ 
સખાયતને ગુમાન રાણીની સાથે સિપાઈઓ સહુ મોકલાવે 
છે. ઇશ્કી સખાયતં રાજી થાય છે. ને ખુશીમાં ગુમાત સાથે 
ઉદયપુર જાય છે. 
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ગ્રવેરા ૭ મે।--ઉદ્ટાપુર્નો રાજપ્રસ્રાદ લક્ષ્મી 
અમરમુમારનો પથ ઝી. ઉભી છે. અમરકુમાર અણુધારેલી 
પુષ્પમાળા સ્વીકારી હ . લક્ષ્મી સ્નેહુના સ'શેલનની 
ક્ષણિનુ' સુખવ્ણુવે છે. અમરકુમા૨ સ્તેહુચોગ કરતાં 'સ્તેહે 
વીચોગમાં મીઠાસ માતે છે. લક્ષ્મી કુમારની અ'તર વૃતી : 
કળી જાય છે, ભગ્ન હૃદચે લક્ષ્મીની રજા લઈ અમશશાહુની 
સાથે દિલ્હી જાય છે, પ્રિય વીચોગથો લક્મી સુ્છાવશ થાય 
છે, ત્યાં ગુમાનને સખાયતે ગુહ રીલે દાખલ થાય છે લક્ષ્મી 
જાગ્રત થતાં ચર્વની સામી થાય છે. હાથમાંથી પીસ્ત્ોલ 
પડી જતાં ર્ર વીના શુરી ક્ષત્રાણી બેહોશ બની જાય છે 
ગુમાન સિપાઈએાની સહાયથી લક્ષ્મીને ઉઠાવી જાય છે, 

ી ( ટેખ્લે! ) 


૮ ૬૧૬-૪" 
ગાક્રાઓતતરતડ તરતા ઉતસાબાા#સ 


વે 
અક ર્જ. 


ઊાાઝાયાનગાસટઝાનયછ, 


પવેશ ૧લેો--શ્ાંહો સહાલયનોા એક ભાગ. 
અસખરજુમાર નિ'દ્રાધીન છે, ત્યાં ગુમાન શાહજાદાની સાથે દાખલ 
થાય છે. અમર જામી જાય છે. સલીમ તેની, સાથે તોછ- 
ડાઇથી વતે” છે. અમરમુમાર વીરતાથી તેને મ્હાત કરે કે. 
શાટુજાદો કાલાવાલા કરી અમર પાસેથી છુટે છે, ને સમય 
આવે તેનો કાંટો કાઢી નાખવાનો વીચાર ૩રે છે. અકબર 
શાહ ચુપ્ત રીતે આ બનાવ જુવે છે. શાહુજાદાને ઠપકો 
આપે છે. શાહુજાદો શાહના જુઠા કસમ લે છે. શ!ટુ તેને 
“ પાતાનો બીજે હુકમ મળે ત્યાં સુધી આજ મહેલમાં રહે- 
વાત્તે હુકમ કરે છે. શાહુજારદો બેહોશ બને છે શાહુપર 
વૈર લેવાની. પ્રતિજ્ઞા કરના૨ રુર્જય ચુપ્ત રીતે પ્રવેશ કરે 
છે. ને શાહટુજાદાનો સ'હાર કરવા શસ્ર ઉગામે છે. અમર 
ઝુમા૨ પીસ્તોલથો રુજચુનો પ્રાણુ લે છે. ને શાહુજાદાને 
મૃત્યુના સુખમાંથી ઉગારે છે. રેખ્લેા. 

પ્રવેશ ૨જે--નગદરાખનુ” સ્ત. પોતાની પત્તિ 

ને તેઠવા બાવેલો સુમ'ત નીરાશ્ઞ થઈ પાછે! જાય છે, તેને 
શાયદા ફરી વ્રેહા આવને કહી વીદાય આપે છે. શારદા 
ચોતાના દ્રવ્ય લોભી પીતોપર શ્રાપ વરસાવતી ઘરમાં જાય છે, 


રૃ 
તેટલામાં ગમનગેરરી સાથે સખાયત નગદરાયના મકાનમાં ઘુસી 
જાય છે. પારકા માણુસને પોતાના મકાનમાં નઇ નગદરાય 
હે લે છે તેને રી કરી 
હેયા ધમ લે છે. સખાયત મકાન ખાલી ટરી જવા 


કહે છે. અ“લે નગદરાય નાશીપાસ થાય છે ને સખાયત 
મકાન તક્ડાવી મક્તને! માલીક થાય છે. 


પ્રવેશ રજે--દિલ્હોમાં ઝુ્ત વીલાસ ઝૃહ* 
લદ્દમી પોતાની અપર માતાને નગ્ન પ્રાર્થના કરે છે 
ત્પમત્થમ ગુમાન રાણા રાક્ષસીતુ દેવીનુ' (સ્વરૂપ પધારણુ 
કરૈ છે. શાહુજાદો લક્ષ્મીને ઇષ્લાસી ધમ સ્વીકારવાની 
ફરજ ખાડે છે. સર્વ લક્ષ્મી પર બળાત્કાર ગુનરે છે. 
લક્ષ્મી વીરતાથી પોતાનો બચાવ કરે છે. સવ' મળી લક્ષ- 
મીને યુકિત પ્રયુકિતથી સપડાવે છે તેટલામાં અકબર આવી 
ખુની ત્રીપુટીના પ'જામાંથી લક્ષમીને છોડાવે છે. ટેખ્લે!. 


પ્રવેશ ૪ થો--શાહી જનાન ખાનાનેઃ એક 'ખ'ડેં 
શઃહુજાદાની બેગમ અ'બરકુમારી આવી લક્ષ્મીને પુષ્પવેણી' 
આપે છે પુષ્પ વેણી સાથે પોતાના જીવનની સરખામણી કરતાં 
લક્દ્મી પુષ્પાને છીન્ન ભીજ્ઞ કરી નાંખે છે. તેમાંથી ચીઠ્ઠી નીકળે 
છે. સલીમના પ્યારની પત્રીકા નેઈ-લક્ષ્મી અ'બરમુમારી 
પ૨ કેધે ભરાય છે. વાતને ખુલાસો થતાં અન્યો અન્ય 
એક ખીજાની માફી ચ્હાય છે. અ'બરઝુમારી લદ્દમીને 
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એક કટાર લેટ આપે છે પણુ વેને! પ્રડાર પોતાના પ્રિય 
સલીમપર ન કેરવાનુ' લક્ષ્મી પાસેથી વચન માગી લે છે. 
શાહજાદા આ બનાવ જોઈ ઉરકેરાય છે. અબરકુમારીત્તે 
«બેક ઓરડામાં કૈદ કરી લક્ષ્મીપર જુલ્મ શુજારવા તસર 
થાચં છે. લથમી અડગ રહે છે અમશ્ઝુમાર આવી શાહુ 
જાદાને ભયભીત કરે છે. શાહુજાદો ગભરાય છે. ઓરડામાં 
કેદ ઢરેલી અ'બરમુમારી ખારણાં તોડી પોતાના પલિતે 
પૃથ્વીપર પડી જતો બચાવી લઈ જાય છે. ટેબખ્લે 

પ્રવેશ પસે।--દિલ્હોમાં અકબરરાહનો શાહી 
દરખાર. કેદી સખાચતનો ન્યાય. સખાયતને દેશષીકાલની 
સજા. રાણા પતાપનું આગમન ! શાહે રાણાને સસોવડાંથો 
સીત્ર ગણી દિલ્હીના તખ્તપર *પોતાની સાથે બેસાડવો. 
રાણે હિ'ડુને સુસલમાન ખીરાદરોની અકંયતાનુ' ફરમાન 
સ્વીકારી શાહુનોા આભાર માનવો. શાહુતી અમર-લદ્દમીનાં 
લગ્ન કરવાની રાણાઃ પાસે માગણી રાણે મુળની વડાઈ માટે 
, ક્ષે માગણી ઇનકારવી. શાહે રાણાની પ્રતિતોની ખાતર 
અમરને દરબ'૨માં બોલાવવે.. રણે તેને લક્ષમીનેો પ્રેમ 
છોડી દેવા સમજાવવે।. 

નિષ્કલ'ક લદ્મીને અન્યાય ન અઆપવાતેો મુમારનેો 
સત્યાત્રડુ યાણાનેો દુરાત્રટુ ક્ષત્રીવટ માટે રાથ્રાએ મુમારનોા 
વધ કરવા તેયાર થવુ' અમરે પોતાનુ' શરીર પીતુ ભક્તિમાં 
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અર્પી દેવુ'' અકબર રાણા પાસે અમરના પ્રાભુતી ભીશ્ના 
માગે છે. રાણે! અમરને લક્ષમીને ભૂલી જતા બે વષસની 
સુદત આપે છે, અમરકુમાર પીતાની આપેલો તલવાર લઈ 
ચોમીઓએની નીગ્રટુ સુફામાં જવા સજજ થાય છે. લક્ષમીં, 
પણુ તાપસકુમારન# વેશમાં તેની પાછળ નાય છે. 

પ્રવેશ દૃડો--નગદરાયતુ' નલુ' સફાન. સખાયત 
અલ્લાંબી પધરામણી નગદશયની સુઝવણી છહુજાર રૂપીયા 
લઇ સખા'યતે નગદરાચંને મકાન પાછુ' સોૉંપવાનુ' કહેવુ 
એટલામાં પોતાની પુત્રવધુને તેડવા છઠુજાર રૂપીયા લઈ 
શાન્તિલાલનુ' આવવુ'' નગદરાથો આ છ દહુજાર 
સખાયતને દેવા, શારદાએ આ છઢહુજાર બાહાશાઇથી સખા 
યત પાસેથો પાછા પડાવવા, 

ગરવેજ ૭શો--યસુના ત્રટપર ગીરીરગે. ગુમાન 
રાજોએ શાહુજાદાને ગીરી ફુગ'માં લાવવો ને સૂતેલા રામ 
શિ'હ્ુને બેડીચોથી જડી લેવો. શાહુજાદાએ શરામ- 
સિ'ટુને જલ્લારોની તરવારો બતાવવી, પણુ રામસિ'હે 
જૂટાદારીની ટેક ના છોડવી. રામસિ'હ પોતાના બાહુખળથી 
ખેડીયો તોડી નાખે છે ને યુદ્ધ કરે છે. અચાનક અમર 
ઝુમાર આયો તેને મદદ કરે છે. ગીરી ડુર્ગ માંથી ગીયી 
આળાને ઉઠાવી લઈ જવી ગુમાનને લક્ષમી અટકાવે છે. 
અ'બશમુમારી પણ્‌ યુદ્ધમાં સામેલ થાય છે. શાહજાદા પલા 
યત કરી જાય છે, (ટેખ્લા.) 


“ક? 


ટ ઉપ 


અક ૩જો. 


--*છઇ્્ફટ-- 

પ્રવેશઃ ૧ લે!-- ગીરીરુગ વિજેતા અમર રામસિ'હ 
પાસે રજા લઈ જવા નીકળે છે. ગીરીબાળા તેને છાના 
ગ્રેમમી નીહાળે છે. ગીરીબાળાતુ' હદય જાણુતી હહ્મી 
અમરને ગીરીખાળાનેો સ્વીકાર કરવાનો આગ્રડુ કરે છે. 
અમર પેતાના નિશ્ચયમાં દઢ રહે છે. લક્ષ્મી અમરને 
તજી જાય છે. અમર તેની પાછળ જવા સજજ થાય છે. 
પ્રેમને અન્યાય મળતાં ગીરીબાળા હુતાશ થાય છે. લક્મી 
પાછી આવી તેતે રેવ તપોાવનમાં તેના હુયકાન્તને બ4ા- 
વા લઈ જાય છે. 

પવેશ ર જેો.- નગદરાયતુ' વાંધાવાળી' સટાન. 
સખાયત ગમનને પે।તાની સાથે દ્વેશપાર આવવાતુ' કહે છે. 
ગમન તેના ત્રાસથી ક'ટાળે છે. નગદરાયતુ વાસ્તુ નીમીતે 
થ્રાહ્મણાને લઇ મકાનમાં આવવુ*. જપ્તીદારને લઇ સખાયત ' 
અલ્લીનુ* પધારવલુ' જપ્તીદ્ાર, મકાનને કબજે લે છે. નગ- 
દરરાય મકાનને છહુજાર રૂપીઆ જવાથી છાતી પુઢટે છે. 
તેટલામાં શાહુજાદો આવે છે. મકાન નગદરાયને પાકી 
સાંપી સખાયતને પોતાની સાથે આવવા સમજાવે છે. ગમ- 
ન સખાયતને શીક્ષા કરવાનુ' શાહઢુજાદાને વિન'તિ કરે છે 


શદ 


સખાયત શાહેજાદાન! રહેવાથી પોતાનાં મીસીસને ડીસ- 
મીસ કરે છે. રૃમાન પસ્તાય છે ને :પાપ ધે'ઈ દેટુ શુદ્ધ 
ઝરવા તીર્થ માં જાય છે. 


પ્રવેશ. ર જે-- રેવતપોાઈવવન, અમર સ'યમ સાધી 
લક્ષ્મીને ભૂલી જવા યત્ન કરે છે તેમ લક્ષ્મીની સ્મૃતિ 
તાજી થાય છે. વનરદેવીઓના પોશાકમાં ગીરીમાળા સખી 
એ સહ આવી પહોંચે છે અમર તેને લક્ષ્મી જાણી 
ચ'કામાં પડે છે. સખાયત શ'કશ્ના રૂપે પ્રગટ થઇ અમર- 
ને ફસાવે છે તેટલામાં અ'બર ઝુમારી આવી ભેદ ષુલ્લે 
કેરે છે, ને ખનાવટી શ'કરને સખાયતને નાસે એળખાવે 
છે. સખાયત ગુપ્ત સ'સ્રા કરે છે એટલે સલીમ શિપાઈ-' 
એ સહુ આવી અમરને ગીરીબાળાને કૈદ કરે છે. અ'બર 
ઝુમારી ગુપ્ત ઇશારો કરે છે એટલે અકખર સૈન્ય સાથે 
આવી શાહુજાદા તથા સખાયત ખ”ન્ને ગીરફૂતાર ફરે છે, 
ટેબલે।* 


પ્રવેશ, ૪ થો.- શાંન્તિલાલ ફાપડી કાસદારતુ' 
ઘર. ગરીબ સમિતિમાં આવી પડેલા શાન્તેલાલને મુષ્ણુ- . 
લાલ નામને તેનો લ્હેણુદાર હેરાન કરે છે પનિહારી- 
ના વેશમાં શારદા આવે છે ને પોતાની ઘડુલીમાંથી નાણાં 
કાઢી કુૃષ્ણુલાલને વ્યાજ સુદ્ધાં ચુકાવે છે. નગદરાય તેની 
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. પાછળ આવે છે.' શારદા તેના લેોશી પીતાની મતિ પડકાયે ી 
લાવે છે, શાંન્તિલાલ પોતાની પુત્ર વધુને ઉપકાર માને છે. 
શારદાને. સુમ “તના સ'સાર સુખી થાય છે. 


“ ગ્રવેરશા. પ સેો।--રાજ મહાલય. ભવી ખી- 
' લેલી ઉષા સાથે અમર લટ્ષમીનો સરખામણી કરે છે ને જ્ીશ્વા- 
સ મૂકે છે. લદ્મી તાપસ ઝુમારના વેશમાં આવે છે તેને 
જોઇ અમર અનેક શ'કાએા લાવે છે લદ્દમી ગીરીબાળાના . 
ગ્રેસને ન્યાય આપવા અસશ્તે સમજાવે છે તેટલામાં ગુમાન 
આવે છે. ગીરીબાળાને શુમાન ભેટે છે. ગુમાન લક્ટમી પરના 
' વેરના ઉદ્ગાર કાઢે છે. અમર તેને તેમ કરતાં વારે છે. * 
 સઔરીબાળાને ચુમાનની પુત્રી જાણી અમર બદલાઈ નાચં છે. 
ગીરીબાળાને। પ્રેમ ધીષ્કાર થઈ જાય છે. પોતાના પ્રિય%ને.- 
ની શત્રુ ગણી ગીરીમાળા તેની માતાનુ' ખુન કરે છે 
ને પોતે પણુ આત્મહેત્યા કરે છે. અ'ત સમયે લદ્દમી 
નુ' સ્મરણુ કરે છે તેથી લદ્દમી પ્રગટ થઇ તેને છેલ્લી 
વારની ભેટે છે. અમર તપસ્વીને લદટ્ટમી નઇ *હક્ષર્ય' 
થાય છે--- ટેબલ 


પ્રવેશ. દ્ડો--પૂવ ના 'સ'સ્કાર જાગતાં સાચો ફૂકીર 
_અનેલે! સખાયત શાહુની પાસે હાજર [યાય છેઃ સખાયતના 
_ભધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી શાહુ પણુ સ્હાત થાય છે. યુક્તિથી * 


જટ 


-સખાયત છુરી જાય. છે ને ખુદાનો બનદર બની જગતયાત્ષ 
કરવા જાય છે. ' ર ગી 
પ્રવેશ ૭સે।--શાહી રાજવાડી. અકબર શ ન્યાયની 
ખાતર શાહુજાદાનો વધ કરવા લેયાર થાય છે. અમર 
લદ્દમી આવી શાહુજાદાને બચાવ કરે છે. શાહુજાદો લક્ષ્મીને 
ખ્હેન તરીકે ગણુ છે ને અમરને સમાવડીઓ મીત્ર ગલી ક્ષમા 
માગે છે પ્રતાપના હાથે અમર લક્ષ્મીને હસ્ત મેળાપ થાય 
છે. ને રામસિ'હુ પણુ પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ થવાથી આન'દીત 
થાય છે. 


હી' ખાળંકોનુ' યદુકુળમલિને આમ'”ત્રણુ સ્નેહની મ“ત્રણુ. 


શાંતિ! શાંતિ? શાંતિ 


ર ત્-33૨” 
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5૫૫૦ અમસર-લક્ષ્મી ૦)/-- 


“-ન્કકાસ્ઝ્ડ્ઝ----- 
“ સ્તુતિ. 
રેશબાળાએપ્-- ૧ 
વ'દુ દૈવી સરસ્વતી, 
અમી ઝરણાં ઝરતી........ વ'દુ 


ત્રાંશ કોટી તતુજતારાં, 
બ્હ્ાલથી વધાવનારાં, 

માંત તારાં ગણી પ્યાશાં, 
રે પસાદી.#****૧#૦*૦૦૦૦૦ વ'દુ. 


દૈેવાંગના-- ૨ 
ભજે એક થરે 'હિ'દનાં સ'તાન, 
એક બીજાનાં કરશે સન્‍માન. 
જત, ભાત, ધમ લેદ, ભાવને વીસારશે, 
ષમ એક સવે દેશ સેવાનો ધારશે; 
અ'તરમાં અ'તર મીલાવશે. 
દેશવીરેને દેવ સમ પધારશે, 
ગણુરે' સે! જોને સમાન.....ન્‍એક. 


૨૦ 
લક્ષ્મી ગીરીબાળા-- આજુ 


રહે ના કોઇના એક સરંખા દિવસ આ. 
મહેલના વિલાસી થાય મહુલીના વાસી હ્ા....રહે.. 
રમતાં એક દિન રાજ સદનમાં, 
આજ શઝળતાં નીજન વનમાં; 
ભાગ્ય ફૂરે ત્યારે કૂરતુ' જગત આ.....-..--૨૯ે. 
ગીરીબળા-- જ 
મારી મધુરી મીઠડી ખ્હેન, વીનાની સુની લાગશે, 
' મહુલી સુની લાગશે. 
નીશદીન વ્હાલી ભગિની તારી ખ્હેન !. ખ્હેન | પોકારશે 
આ સુની લાગશે-મહુલી 
મધુર પ“ખીડાં આ ઉપવનનાં તારાં પ્યારાં રમવા આવશે, 
સુણી વીચોગ સછુણી તારાં છાના આંસુ ઉન્હાં ગાળશે. 
લક્ષ્મી-તેરે દીલાસા દેજે કહેજે એકરીન સુખને। એવો આવશે 
પાછા પ્રભુ મેળાવરો--ગ્રાસુની 
ગમન ગોરી-- પ 
હુ' ગારી રૂપાળી, મારી કાન્તિ નીહાળી, 
ક'ઇક સુ'ઢરીયે। શરમાય,-જગતની સુ'ઢરીચો, શરમાય-હું. 
જાઇ કહે મોહિની ! કેઈ પદમણી ! 
મૂલ્ય માર્‌' ના કોઇથી અ'કાય;-સુ'દરીયો શરમાય-જગતની 
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હીરાના ગ્રાહક, પ્રીતીના પારખ 
| સારા લાયક મને કેઈ ના જણાય-સુ'દરીચો શરમાંચ-જગતની _ 
ગમન ગેોફી-- % દ 
છેટા કેટા હાંહારે આજ છેટા, 
રહો ર્સભીના રાજ કાલે કતારગામ આવને, 
સાથે હાથી, ઘોડાને મેના લાવને, 
4 હારાજ રઝાકતુ' બેન્ડ લેતો આવને; 
સ'ખાયત--કાલ કેણે હાંહાંરે કાલ કેણે, 
દીઠી છે આજ હારી રમવાને ચાલે રાજવણુ; 
કાલ! ઘેલા ખબોલેથી હેયુ' વીંધ્યુ', 
ગસન--રાજ ડુમસમાં બ'ગલેો ખ'ધાવજે--છેટા 
" તાચનારીએઓ--. ૭્ઠ 
હુષ નાદે સુહાઃ, દેવ દેવી સ્રુરરાય, 
હિ'દ વીરોને વ્હાલથી વધાવે, યશ ગાવે.......હુષ . 
. વીર સેવાડી, હાક વગાડી, શેર્ય બતાવી રણુ ગજાવી! 
ભારતી સાલની ઝુખ દીપાવી, બા હુ બળે રીધે દેશ ઉદ્ધારી. 
અર્પી શીર દેશ માટે | શિષ્યા વીર વાટે | 
જુગ જુગ ડીતિ ને નરવરની દદેશકાજ જીવન રિ 
લક્ષ્મી-- ૮ ' 
લઉં મારા પ્રેમી પોપટ તાશાંં વારણાં. 
'વારણાં એ, શ૨્નેટુનાં સ'ભશારણાં હેક રાજની 


૨ 


આંગણે રચાવુ' વ્હાલા વાડીએ રૂપાળી, 
દ્રાક્ષને દાડીમ તણી કયારીઓં રસાળી; : 
૨સીલા | કહે હુવે મન માનશે કે નહીં? % 
ગ્મસર--હેજી મૈના રાણીની ખોટ રહી, 
સ્નેહ જીવન નનેડી વીનાનુ' નહીં; 
લક્ષ્મી--ડુ'જ તારી સૈના ! ડુવે છોડીશ રીસામણાં....લઉં, 
ન પ હૃ 
લક્ષ્મી--પુરનો મોરલો હે રાજ; ! 
જોતાં રસનાં બીડુ રાચે; ર 
'હેયું થનગન થનગન નાચે--પુરને. 
અસભર--ઢટેલ વીનાને મોરલો જેમ વીજ 'વીનાનો એહ, 
તારા વીનાનુ' જીવન જેવુ” પ્રાણુ વીનાવો દેહુ, 
લક્ષ્મો--ઉધડી ઉર પાંખડીચયો આજે--ષુરને. 
મારા માંગણીયે મહારાજ, 
મારે સવગ ઉતર્યું આજ, 
પાસી રૈવ લોકતુ' રાજ--સુરને. 


સ'ખીઓ-- ૧૦ 


અલી ચાલ ચાલ મેના રાણી 
પોપટજીની પટરાણી-- 
"લેક્ષ્મા--કયાંખેો પોપટ ? ક્યાંની સેતા ? 


ન... 


સખી--વરએો પોપટ, પરની મેના. શ 
લક્ષ્મી--અમથી. વછાગી . પડા શામી ?....ર૦*. 225 
ર છેક અજાણી, હુ' “છુ' સજની, - 
સ્્‌ખી--પ્રિય પોપટ ચ'ગે રમતાં ૨%ની 
! તારી છાતી નખથી છુ'દાણી........ પોપટજી. 


શ્ર” 


સખાયત-- ર ૧૧ 

કહાં? લે જાઉં દિલિ દોનો જહાંમે ઇશ્ક મૂશ્કીલ હુય, 
ઈધર પરીચોકા મજમા હુચં, ઉધર હુરાંકી મહેફીલ હુય; 
ઇલાહી કયશસ્રી | કયસી ! સૃરતે તુ'તે ખનાઈ હય, 
હુરેક સૂરત કલેજેસે' લગાને કે કાબીલ ઢુય; 

સુવાલે બોસાપર કથુ ઝીડેકીયાં દેતે હો સખાયત કે, 
હુમેશાં બાતે રહો દીલબર દ્ીલાંસે દીલ મીલાતે રહો....કહાં? 


લક્ષ્મો-- . શર 


મમ સ્વપ્ન તણી સૃટુવાત સુણાવુ' સાંભળને સાહેલી 
મારી કયારીમાં આન્યો અતીથી, 

ક્રિડા કરી કાંઇ સુજને વીંખી; 

પ્રેમ પુષ્પ ચુ'ટી કરી ઘેલી, સાંભળને સાહેલી--મમ 
સાળા ચૈ' સુમનની ગુ'થી, 

અટડ્ચાળે તે અષવચ ઝુ'ટી, 

મારી કુલવાડી ત્યાં લુ'ટી, કહુ હુ સાંશળને સાહેલી-મમ 


૨૪ 


હ્દ્મી ૧૩ 
મારા જીવન શ્રાધાર રાજ જપતી જપમાળ, 
વાટ નેશે તારી વ્હાલમ રસ અભિલાષુ બાળ 
અએસર--જીવનની આશ તુ પ્રાથુનો પ્રકાશ તુ'! . 
ખાત્માની આંજખ્ય ઝુ પ્રભુતાની ષાં'ખ્ય તુ ! 
લટ્મી--અ'તર ઉતારી તારી મૂર્તિ પ્રેમાળ--વાટ 
અસર--વિયોગને સ'ચોગ એતો સ્‍્નેહુતા બે ભાગ છે. 
વિચોગમાંજ સાચી રહી સ્તેટુની મીઠાશ છે 
લક્સી--તારા વીનાતનુ' સુ'તુ' જગ આ વીશાળ-વાઢ 





શ્પ 
અક રજો. 


ટ્રારેદા-- ૧૪ 
લગ્ન ફરે થઈ સગ્ન ફૂરે પણુ સમજે નહી' સ'સાર એ શુ? 
મૂર્જ ન જાણે, ન પ્રેમ પીછાણે ભોગવે ભોગ વિલાસ તેથી શું ? 
નરનારીના દિલની દોરી એક ન હોય તો જીવન એ શુ?-સમજે 
રો।ારેદા-- ૧૫ 

મ્હેમાન સૉંઘા મૂલા, 

વ્હેલા ફૂરી આવન્ને રસીલા, 

સુસ'ત--પ્રિય બાળા! કદી ના! વીસરશે | બોલ તારા!-- 


સ્હેમાન. 





શારદા--પ્રેસના બ'ધમાં બાધી નગીના, 
એકલી મૂકીને જાવુ' ઘટે ના; 
હુરીશુ', ફ્રીશુ', સજેડે કયારે ? 
મીટી મીઠી છૂ મ હ કયારે? બ્હાલા-વ્હેલાં 
ગસનગેપ્રી-- 
ચાલે! ચાલે પા સુરતની શેરીએ. બતાવે 
સ્'ખાયત--લલના લટકાળી રુ લટકે ને મટકે લેોભાવે? 
નગદરાય--હાં સ્રીધાવો | બાપુ જાઓ ! 
ગસમન--જરીવાળાને ત્યાંથી જરીની સાડીઓ અપષાંવોા-ચાલે! 
બને કોઈ દિલદ્ઢાર મળે તો આને ઉભો સુકી જઉ" 


૨૬ 


ચ'ખાયત--શઃહુપુર ચકલે તનેવળાવુ' ને બીજી ડઝન ખે લાતુ' 
ગુસી જવામાં શ્ુ* માલ છે તે, 
સાબીત સોને કરી ખતાવુ'--ચાલે।. 
લહછ્ની-- ૧૫૭ 
અમર ના કેઇઈની કાયા, જીવનનો »ક'ઇ ભરૂંસો ના; 
છતાં પણુ વૈર ઓ માતા, કયી આ જી'ટગી માટે? 
તમે હુ'ને જગત આખુ; જવાનાં એક વાટે સે, 
કરો છે! મારૂં ને તારૂં, કથી આ જી'દગી માટે ? 
હજારો રામ્ડુ સુર્ચાદો, ને જ્ઞાની ખ્રહ્મા વેતાએઇુ 
ન પ-તો કોઈનો લાગ્યો, હુ'પદ્ટ કયી જી'ગી માટે $ 
જૂઠી મનની સુરાદ્ોથી, કહોને કે!ણણુ પરવાયુ ?$ 
કરો અ યાપ શા સારૂં, કયી આ જી'દગી માટે ? 
અ'બ્સ્ઝુમારી-- ૧૮ 
જગમાં કોઈ સુખો નેડું નહીં; 
થાડી ધણી ખોડ સા કોઈમાં રહો--જગમાં. 
સુલક્ષણા સ્રી કો પતિ વ્યભિચારી, 
નર ગુણુવ'તો તો, ઝુ'ભારજા નારી; 
સેઈની ઉમેદો રહૅ મનમાં ભર!--જગમાં. 
લલના જે લોભી તો પતિ અતિ દાનો, 
યુવતી ઉદાર તો પુરૂષ ટકાને. 
આશ્ચામાં જગે ઝુલે માનવી. 


શક 


સખાયત-- ૧૯ 
કોણુ રહે એ દેશમાં જે દેશ ર્નીગંળ થઇ ગચેો. 
બદ સુરત અહીંની એ!ર્તોથી છેક ક'ટાળી ગયો; 
તાજી મનની નાજનીને દેશમાં ડૃષ્કાળ છે, 
તો પરદેશમાં જઇને હુવે ચુસી જવામાં માલ છે. 
અમરકઝુસાર-- ૨૦ 
ટેક એક વીરની, 
એ છે કસોટી શેય ની, 
શીર જાય, મૃત્યુ યાય, પણુ તજવી નહોં--ટેક. 
પદ, માન, સુખ લ્હાણ સૈ! મળે વિશ્વમાં-ટેક. 
ત્રણુ લોકમાં પણુ ટેક ગઈ તે ના મળે, 
તો રુ રહ્યું આ વિશ્વમાં--ઠેક. 
શારદા-- ૨૧ 
અજ વાહે વાહુજી સ્ુ'દરીયાં મેરી, 
લે ગઇ મછલીઆ 
મચે' જલ જમના હાથ ધોય રહી, 
છીટક ગીરી મોતી મોરી પ્યારી સુ'દરીયાં--અજી 
સુનીચે પિયા બીન લાયે સુદરીયા, 
તોસે ન બોલુ મચે' તે સારી ઉમરીયાં-અજી 
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૨૮ 
અક ૩ જો. 
ગીરીબાળા-- ૨૨ 
સ્નેહુજળ મીઠાં પીવા જ્ુરગ'ગનાંરે, 
ઉડીજા ! ઉડીજા | ટુર દેશે પ્રેમી હં'સલારે 
તીરથના ઘાટ શોધી સ્નેહચેોગ સાધજેરે, 
સ્નેહુની વીભ્રુતી જુનાઃ સ્નેહુયોગી આપશેરે....ઉડીન 
પ્રેમની અભેદ વાટો, વસમી આ વિશ્ચમાંરે. 
પ્રેમના ઉપાસક જાણુ અન્ય તેરુ' જાણુશેરે....ડડીજા 
ગીરીબાળા સ'ખીએ।-- ૨૩ 
અલી ધીમે ધીમે ચાલ, અમે પાછળ ખુ પડીએ, 
તુ' ધીમે ધીમે ચાલ. 
સ'બી સે! અવલોકન કરીએ, પ્રેમા પેમે પરવરીએ 
સ્નેહ થકી સ'ચરીએ, તુ ધીમે ધીમે ચાલ....અમે 
સોઠાં સીઠાં પુષ્પ પરિમલ મ્હેકે, લલીત લત્તા લલના શી લ્હેકે. 
તાર્‌' ચૌવન ક'ઈ ક'ઇ કહે...તુ' ધીમે ધાંમે ચાલ-અમે. 
૨૪ 
અસર--છેડો ભગવતી આ ઉપવસને થશો! પાતેકનાં અધિકારી; 
ગરીઆળા।--નવ કે।ધ કરે ખહ્યચાંરી, લઈભીક્ષા દચે। દીક્ષા 
તમારી. 


૨૯ 


અસર--દશન, સ્પર્શ્યા, વીવેચન, હાસ્ય વી નોદ ઓઓથી નકચવુ 
સન્યાસી મને બ્રજ્દાચારી જનોએ સ્રી એકાન્ત થકો ડરવું _ 
ગીરીબાળા--એ છે નબળા મનની નીશાની, 
ને નીજ નીતિ બળની ખામી; 
તસે દે! મેછિક ષ્રહ્દાચારી દયો પામરને ઉદ્દારો. છે! - 
અસર--ભલે અગ્નિ શુદ્ધ કટી હોયે, 
ઘત મીશ્ર થચે ભડકે ચાચે; 
ગીરીબાળા--પણુ પાત્ર મહીં જે ઘત ૧હે, નવ અગ્નિ શકે 
ઘતને ખાળી--છોડે. 
જાજેદા-- ક્ષ 
(પનિહારી) 
મારી નાની ઘહુલી ને હુ” નાજુક પનિ હારી 
મારા બ્હાલમતુ' મન ઢરનારી--મારો 
અર્પી કાયા અમૂલ, મૉંઘાં પ્રીતિના મૂલે, 
નયન કટાક્ષે લેભાવુ' લાલ.-**--નાજાકે 
મારી ઘટુલીમાં રસના ખુ'દો ઝરે; 
અ'ગે મારે નેહુ પરિમલ નીતરે, 
જાદુ' માર્‌ આજ; જોઈ લેને રાજ--નાની 


૩૦ 


રળરદા-- ૨૬ 
રસીયા રસીક શુ'ગાર સુ'દરીના, 
અતુપમ આપ છો બીજુ' પછી શુ' જેઈઅ વ્હાલા? 
સુમ'ત--ર્ણી તારો, જીવન ભરના 
પ્રિય સરલ હૃદય બાળા-રસીયા. 
રારદા--શરીરના આ અણુઅણુએ, ર્‌ૃવે રૂવે પ્રિયતમ પેખુ', 
જગત સઘળ, નીહાળુ પણ, તસો વીણુ અન્ય, ના દેખું. 
સુસ'ત--અમૉંલા પ્રેમનો બદલે, 
કહે આપુ' શ]' ગુણુશાળી-રસાંયા. 
અસરકુમાર-- ૨૭ 
"ખીલી ઉષા નભ સમ'ડળે, 
દિવ્ય તેની નેઈ કાન્તિ, પ્રિય લદ્મીની સ્મૃતિ, 


અષે વિશ્વને પ્રકાર, ને મને તુ' કા ઉદાસ, 
ઝરીને દમે---.... .... .... ... ખીલી. 
સ'ખમાયત-- કહ 
જાઉંછુ' ડું' જાઉંછુ' ? ત્યાં આવશે કેઈ નહી' 
સે! સો દિવાલે બાંધતાં ત્યાં ફાવશે કોઇ નહી' ? 
મળરી કબર ખાંધી અહી'યાં કોઇને સૂવાડન્ને, 
ડું" જ્યાં દટાઉ* ત્ય કુલેનેફુવેરશો કોઈ નહીં? 
શાહુના પણુ શ્વાહુ કઈ ઉડી ગયાં સો ખાક થઇ, 


૩૬ 


છે કે!ઇની પૃથ્વી નહોં ના કોઇની સાથે ગઈ, 

આલમ બધીતુ' તત્વ ને આ જી'દગીનુ” સત્વ સે, 

આખરે તો એક સાચી છે સનમનની બ'દગી ....કઉ'છું. 
સવ ૨૯ 

અસ દેશમાં ઝુસઝુમ ભર્યાં' પગલે પ્રીતે પધારરી। ! 
એસચાપુરી અસ આંગણે કયારે પ્રજ્નુ ઉતારરો। ? 
ચટ્ુકુછમણિ કયારે મધુર તવ બ'સી નાદ સુણાવરે। ! 
“યુગે જ્રુગે જન્મોશ હુ'” તે વચન કયારે પાળશે ; 
ગમસ ભ્રય્તભૂમોના દિવ્ય પરીમલ ઝુ'જે વ્હેલા આવશે; 
સ્વાગત અમાર્‌* સ્નેહથી નીજજન ગણી સ્વીકારશે. 





સરકસ સસરસ સ સસર ક 


જાહેર ખખર. 


કિ'સધ્તે મ'ગાવ્યાથી મળશે. 
ચોાપડીનુ' નામ 1ક'મત. 


ખિલ્વમ'ગળ ઉફે સૂરદાસ : 


૦-૩-૦૬ 


૦-૦ ત તામમાડસ,, 


શ્રી શંક્તમ્વ#ય ૦-૩-૧૦; 
સુરેખા યુરણુ ૦૦૦ ૦-૩-૧૦. 
નાગર ભકત ... ૦-૩-૬૦: 
નીલમ માણેક ... ૦-ડ-૦ 
મી ચોગગકન્યા *.. --- ૦-૩-૦ 
રાત ક. “ગગ 
હ મહાશ્ેતા-કાદસ્બરી ૦૯-૩-૦, 
મડ નેહુરે શમશીર ૦-૩-૦૦ 
દ્ર શ્રી જયમવતી ... છે. 


93339203509 


નર ઉરવ રી-સુરૂરવા ૦-૩-૦ 


| વિશ્વ પ્રેમીકજ્ઞાપી ૦-૩-૦૬ 





અમારી કુ'પનીના નીચલા નાટફોના ગાયનોની 
ચોપડીએ જ્યાં અમારો સુકામ હરો ત્યાંથી રોકડી 


ચોાપડીનું નામ કિંમત. | 


માતૃપીતૃ ભક્ત પુ'ડળીક 


૭-૭૩-૦ 


અમર લક્ષ્મી દ છ--૩ન-૮ 
પીપાભગત ૭૦૦ ૦-૭૩-૦ 
હોથલ પદમણી ૦-૩-૦૮ 
જેસલ તોરલ ... ૦-૩-૦ 
ખીરખલ ખાદશ્ચરાઢઠુ ૦-૩-- 
ષ્રવિણુ સાગર .-. ૦-૩- 
૧12 હ્ીલા ૭૦૮ ૦૦૦૦ ઝુ-- 
મહારાજા શાંન્તનુ' ૦-૩- 
માર્લાનિકા--સ(મત્ર ૦-૩- 


જ્જ 


, સ્વામોશડત ર।માન્ત ય; 


વીર રુર્ગાદ્દાસ *-- ૦-૩- 


ક્ર વિડુલદાસ હૈમજીભાઇ ભાવનગરવાળા. 


શ શ્રો વિ. નોા.. ના. સમાજ 
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